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TUNER 


In der Tuner-Konstruktion steht Kenwood an der Spitze. Das beweist jedes dieser neuen 
Hochleistungs-Geräte eindrucksvoll. 
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I Pentagonale Stromversorgung MGleich hoher Fremdspannungsabstand über dem 
gesamten Empfangsbereich (DLRC) IB. Direct Linear Loop"'-Detektor (DLLD) 

W Aktive Empfangsschaltung mit automatischer Orts/Fernempfangumschaltung und 
UKW-ZF-Bandbreitenumschaltung (breit/schmal) ‚Direct Pure”-MPX-Dekoder (DPD) 
WFestsenderspeicher für 20 Stationen Aufnahme Kalibrierton W Muting-Automatik 
Timer Eignung MMono-Taste 





WPentagonale Stromversorgung MGleich hoher Fremdspannungsabstand über dem 
gesamten Empfangsbereich (DLRC) W ‚Direct Linear Loop"'-Detektor (DLLD) 
MFestsenderspeicher für 20 Stationen I Vor Mikrofonieeffekten geschützte Platine 

B Muting-Automatik 





VERSTÄRKER 


Diese Verstärker zeichnen sich dank der überragenden Kenwood-Schaltungstechnik 
durch überraschend hohe Leistung und Präzision aus. So knüpfen sie durchaus an die 
Qualität unserer Spitzenmodelle an. 
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KA-4010 


KENWOOD srereo wreonarno ameuren xa-200 





W2 x 60 Watt Mindest-Effektivleistung an 8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz bei max. 0,08% 
Gesamtklirrfaktor W2 x 100 Watt an 4 Ohm (DIN) 2 x 155 Watt dynamische Aus- 
gangsleistung an 2 Ohm (EIA) MGegen Masse isolierte Signalleitung W Hochwertige 
diskrete Leistungstransistoren M2stufige Darlington-Verstärkerschaltung MLogical 
Flow-Prinzip MPunktgelagertes Chassis W Source Direct-Schalter MCD und zwei Ton- 
band-Eingänge IMM/MC-Tonabnehmerumschaltung Bass Intensifier MMuting- 
Taste MKanalgetrennte Lautstärkeregler Wähler für Lautsprecherkombination A/B 
oder A + B Massive Lautsprecheranschlüsse für Laborstecker geeignet Kopf- 
hörerbuchse MTrittschallbedämpfende Füße MTransformatorwicklungen aus sauer- 
stofffreiem Kupfer 





KA-3010 


W2 x 35 Watt Mindest-Effektivleistung an 8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz bei max. 0,08% 
Gesamtklirrfaktor 2 x 52 Watt an 4 Ohm (DIN) 2 x 80 Watt dynamische Ausgangs- 
leistung an 2 Ohm (EIA) Gegen Masse isolierte Signalleitung MHochwertige diskrete 
Leistungstransistoren M2stufige Darlington-Verstärkerschaltung MLogical Flow-Prinzip 
EPunkigelagertes Chassis Source Direct-Schalter MCD und zwei Tonband-Ein- 
gänge MKanalgetrennte Lautstärkeregler MWähler für Lautsprecherkombination A/B 
oder A + B Massive Lautsprecheranschlüsse für Laborstecker geeignet MKopf- 
hörerbuchse Ml Trittschallbedämpfende Füße MTransformatorwicklungen aus sauer- 
stofffreiem Kupfer 


CASSETTENDECK ——- 


Der KX-4520 besticht durch eine-Reihe von hochentwickelten technischen Merkmalen- _ 
und elektronischen Automatikfunktionen, die eine exzellente Aufnahme- und Abspielqua- 5 
lität garantieren. 5 
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KX-4520 Dreikopf/Doppelcapstan-Cassettendeck mit Dolby HX-Pro 
BDreikopfbestückung ermöglicht Hinterbandkontrolle MDoppel-Capstan für 

geschlossene Bandführung MMikroprozessorgesteuerter Betrieb MDolby HX-Pro 
Dynamikerweiterung MDolby-Rauschunterdrückung B/C MHochfestes Laufwerk und 
punktgelagertes Chassis MCassettenstabilisierung MIR-Fernbedienung und Steue- 
rung über Kenwood-System-Fernbedienung MMikroprozessorgesteuertes CD-Über- 
spielsystem (CCRS) W Automatische Vormagnetisierungseinstellung MAutomalische 
Bandsortenumschaltung W Automatische Hinterbandkontrolle Große Fluoreszenz- 
Pegelmesser mit Peak Hold W Automatische Leerstellen-Taste MRückgriff zum Auf- 
nahmestart MTimereignung für Aufnahme und Wiedergabe Mi Vergoldete Ein/Aus- 
gänge und Kopfhörerbuchsen MTrittschallbedämpfende Füße MStabilisiertes Netzteil 
und getrennte Masseführung 





elnnenansicht des KA-4010 eInnenansicht des KT-7020 elnnenansicht des KX-4520 


TECHNISCHE DATEN 
Ten EU En Ei ? 
UKW-Empfangstell Srustestung 











































































































4 Opm. 1kHz (DIN) 2x100 Wan 2x 52 want 
Eingangsemphndlichkeit 10.8 dB! (0.95 aV) 10,8 0B! (0.95 aV) € Otn 1 KHE (OIN) alde Eee 
Mono (SIN 26 dB, 40 kHz Hub) O7 OTN re er 
Stereo (S/N 46 dB, 46 kHz Hub) 25 av Er ORG ie RE ank 
har e peons bo Nennleistung (FTC) 260 Walt, min etekiv.an 2x55 Watt min. elfektv. an 
50 dB S/N, mono (IHF) 18 18N Saa ee Bo ns 
enzeronsaiz -3 dB, von 20 Hz—20 kHz. beihöchstens von 20 Hz--20 kHz. bei höchstens 
een 0.45 4V 045 WV 0,08% Gesamikirrtaktor 0.08% Gesamtklrrtaktor 
Fr enzgang 20 H2—15 kHz. 20,508 20 Hz— 15 kHz, 20508 Gesamtkbrtaktor 
ha AUX an SPEAKER 0.08% 0.08% 
ere erna) (bei Nennlestung an 8 Ohm) (bei Nenniestung an 8 Ohm) 
Mono: 1 kHz. 40 kHz Hub 0.02% td È 0.03% 0.03% 
1 kHz, 46 kHz Hub 0,05% Intermodulabonsverzerrungen 4 
5 z aehu ER (bei Nennleistung an 8 Ohm) (bes Nennzenung an 8 Ohm) 
ons: ORE De mi Eingang 3248 76.48 Frequenzgang (-3 98) 10Hz- 70 Wiel +0 d8. -398 10Hz- TO kHz +048. -398 
So BRIEHR FON aa a E i Damptungstaktor an B Onm 200 (50 Hz) 200 (50 Hz) 
Gerauschspannungsabstand (IHF) Eingangsemphndlichkeitiunpedanz 
Mona: TAEAO OU Sing hid aas Phono (MM) 2.5 mV/47 kOhm 2.5 mV/a7 k Ohm 
Stereo: 75 kHz Hub, 1 mV Eingang 86 dB 8208 Phono (MC) 0,2 mv1100 Onm - 
‚Stereo-Kanaltrennung (DI, 1 mV) Tuner. Aux Tape 150 mV/47 k Ohm 150 mVI47 k Ohm 
Gn pr hed Gerauschspannungsabstang (IHF- A) 
La ed £ Imunbewertet, SO mW 
5 Phono (MM) 86 08 (78 08) 7248 (57 dB) 
Spegaltrequenzunterdruckung = Phono (MC) 67.48 (74.08) - 
ZF-Untergrckung 11008 Tuner. Aux. Tape 106 dB (57 0B} 
AM Ureerdrockung 7608 Regelberdiche 
wetenuf v Bafreger be: 100 Hz +1008 
Le il Ee — TE Höhenregler bei 10 kHz 210098 
Satirikon - Tiefpaßanhebung „Bass Intensifier” +3 dB bei 100 Hz - 
MW uw Tw Nare 220V. 50 Hz 220V. 50 Hz 
Eingangsemphndichket 
(ür 20 B S/N) 10 aV (250 Jen) 10 „V (350 Vim) 10 pV (600 pim) Lestungsaulnahme 200 Watt 150 Watt 
Gerauschspannungsabstang Abmessungen (B x H x T) 440 x 123 x 345 mm 440 x 103 x 345 mm 
(1 mV Eingang) 5508 s208 so Gewehr (neno) EE Ako 
Spegellrequenzunterdrückung, 4048 40.98 4008 
Allgemein 
Lestungsaulnahme 20W p 15W 
Netzanschtuß 220V. 50 Hz 220V,50Hz 
Abmessungen (Bx H x T) 440x 97.5x317.5 mm 440.4 97,5 x3175mm 
Goweht 415kg 4250 





Prinzip Dreikopt-Stereo Cassettendeck mit Dolby B/C NA, HX-Pro 





















































Spurlage Vierspur/Zweikanal-Stereo 
Aufnahmesystern HE-Vormagneuserung (210 kHz) 
Loschsysiem HF-Löschung 
Bandgeschwndigkeit 4.76 cm/Sek 
Koplbestückung Roc/Po-Kombinationsköpte 
(Amorphous Alloy), Löschkop! x 1 (Doppeispait-Ferntkogf 

Motoren Elektronisch goregelter Gleicnstromläufer «2 
Umspputzen ca 90 Sek (C-60) 
Übertragungsberech Notmafoand 20 Hz 17 kHz 

CrO Band 20 Hz 18 kHz 

Reimeisenband 20 Hz 20 kHz 
rererere a aa a aa 
Gorâuschspannungsabstand mit DolbyC 73.08 (Reneisen) 

mit Dolby-B 66 98 (Renesen) 

ohne Dolby 58 dB (Resnessen) 
n__n 
Klirtaktor Unter 0.8% (1 kHz. 0 dB. Reinesenband) 
Ee ee 
Gleichtaulschwankungen 20 16% (DIN) 

0.05% (efekt. bewerten) 

Eingangsempfindschkei/mpedanz Linex 2 77,5 mV150 k Ohm 

Mikrofon x 2 a 
Ausgangspegel/mpedanz Une=2 490 mV (0. 0B)/3 k Onm 

Kopfhörer x 1 85 mwı8 Ohm 
Netzanschluß 220V. 50 Hz 
Lestungsauinahme 25W 
Abmessungen (Bx H x T) 440x127x321 MM 
Gewicht 49kg 
Fembedenung RC-X 4520 = System 





KENWOOD ist ständig um weitere Verbesserung seiner Produkte bemüht. Änderungen 
der technischen Daten in diesem Sinne bleiben vorbehalten. 


KENWOOD ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH 
Pr Rembrücker-Str. 15, 6056 Heusenstamm, West Germany 








